VILNIUJE ATIDARYTAS MODERNUS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS 
Antradienį Vilniuje buvo atidarytas modernus medicinos 


diagnostikos centras - Airijos akcinės bendrovės "SK - impex" 
filialas. , 2 

Aukštos kvalifikacijos gydytojai, taip pat čia sukaupta pati 
moderniausia aparatūra - endoskopai, echoskopai, kompiuterinis 


tomografas, klinikinių, biocheminių, imunologinių tyrimų 
laboratorinė įranga leis atvykusiam išsitirti žmogui per vieną 
dvi dienas gauti tikslų atsakymą apie organizmo būklę. Tyrimo 
duomenis kompiuteriu arba faksu galima bus perduoti į bet kurią 


Lietuvos gydymo įstaigą. Visos paslaugos - mokamos. Yra ir 
viešbutis, kur galės apsistoti iš kitų Lietuvos vietų atvykę 


Medicinos diagnostikos centras, : 
moderniausia tokio profilio įstaiga visoje 
savaitę numatoma priimti pirmuosius pacientus. 


Rytų Europoje. Šią 
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